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msdbfh Port Forwarding uoo GPON ZTE F668 

1. lUci Browser wuw http://192.168.1.1 Hugo URL iiaonci Enter ouiacionm Login cTdsiJ 
wuw Account = admin iia: Password = password 



=> £ 


Username | admin 
Password password 


* 


Login 


2. naniuu Application 


ZTE4K 


Device Information 
-•-Network Interface 
♦User Interface 
VoIP Status 

♦Network 
♦Security 
♦Application 


Path:Status-Device Information 


♦Administration 

♦Help 


s_j£ 


F668 


Logout 


Model F668 

Serial Number 709F2D-ZTENQBCEC800067 
Hardware Version V5.2 
Software Version V5.2.10P3T1 
Boot Loader Version V5.2.10 
PON Serial Number ZTEGC12FF0DD 
Passsvord GC12FF0DD 
Batch Number 07dfP3T100d2 
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3. niuu Port Forwarding nan Enable iia:dbmmundoDmslbDiu ilsu 

• Name dbdo msrti forward port bciu 

• Protocol laon Service rilbtnu 

• WAN Host Start IP Address = 0.0.0.0 nso chuld (luoDom WAN IP umsiUaounnsou 
24 LfoILlD) 

• WAN Host End IP Address = 0.0.0.0 nso diulo (luoDom WAN IP umsiUaounnsou 
24 itoluo) 

• WAN Connection laonriasunudorilbmuoon internet 

• WAN Start Port S-ucnu Service ridODmslbDUi 

• WAN End Port s:ucnu Service ndoDmslbmu 

• LAN Host IP Address wuw IP uODinsoundoumsliJuiu forward port 

• LAN Host Start Port na- End Port oioo-S-ucnu WAN Start Port ,End Port nsoosms 
ooniiuucnudoums 


ZTE4># 



F668 


♦Status 


Path:Application-Port Forwarding 


$ Logout 


♦Network 

♦Security 


-Application 


♦VoIP 
DONS 
DMZ Host 
UPnP 

UPnP Port Mapping 
Port Forwarding 

+DNS Service 
SNTP 

♦Multicast 

BPDU 

USB Storage 

CATV 

DMS 

FTP Application 

Port Trigger 

Port Forwarding ( 
Application List ) 

Application List 


Enable 


Name 

Protocol TCP 
WAN Host Start IP Address 



WAN Host End IP Address 

WAN Connection ! omci _ipv4_p pp oe_l * 
WAN Start Port (1 ~ 65535) 

WAN End Port (1 - 65535) 


Enable MAC Mapping 
LAN Host IP Address 

LAN Host Start Port (1 ~ 65535) 

LAN Host End Port ](1 ~ 65535) 


Add 



There is no data, please add one first. 
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